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1) APPLICANT: 


3) WITH REFERENCE TO EC DIRECTIVE APPLIED: 


6) DATE OF ISSUE: 
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CERTIFICATE OF COMPLIANCE 


Certificado de Conformidade - Ceprugukart coorBererBna - Konformitatserklarung 


2) CERTIFICATE NO.: 
Alarko Carrier San. ve Tic. A.S. IT031126AK170118 
Gosb-Gebze Organize Sanayi Bolgesi Sahabettin Bilgisu 


Cad.41480 Gebze / Kocaeli- Turkey 


| TCF(S) NO.: 
dd RVT-ACS20170110.062.011 


4) CERTIFICATION ISET MARK: 
Machinery Directive 2006/42/EC 

Low Voltage Directive 2014/35/EU 

Electromagnetic Compatibili 14/30/EU 


HARMONIZED STANDARDS APPLIED: 
EN ISO12100:2010,EN 60204-1:2006+A1:2009+AC: 2010, , AC 
EN 809:1998+A1:2009+AC:2010, ply. 
EN 60335-1:2012+ A11 age 

EN 60335-2-41:2003+A1:200 BIVANI 

EN 62233:2008+AC:2008,EN 60034-1:2011 FAC: 

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011,EN 55014-2:2( 

EN 61000-3-2:2014,EN 61000-3-3:2013 
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5) PRODUCT CHARA CTERISTICS: Deep Well Submersible Electric Pump 


TRADE MARK: ALARKO 
MODEL/(S): See the following annex I wr N 


REMARK: The verification has been carried out on voluntary application of the manufacturer based only on the 
documents prepared and provided by the manufacturer itself. The product(s) satisfies the requirements of the 
Certification Mark of ISET according to the ISET regulations. The manufacturer is responsible to maintain the 
internal production control to ensure the compliance of the product. ISET declines any liability with reference to any 
other noncompliance of documents, product or test report that have been submitted to evaluation. However C € 
marking and EC declaration are duties of the manufacturer before putting into service of its product(s) on 


market. The manufacturer is liable to take all the necessary actions required by the applicable directives&procedures. 


18/01/2017 DATE OF EXPIRE: 17/01/2022 
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ANNEX I 1r031126AK170118 


MODEL/(S): 4SPM2/6 KPS,4SPM2/9 KPS,4SPM2/13 KPS,4SPM2/18 KPS,4SPM2/23 KPS, 
4SPM2/28 KPS,4SPM2/33 KPS,4SPM2/40 KPS,4SPM2/48 KPS,4SPM2/55 KPS, 
4SPM3/6 KPS,4SPM3/9 KPS,4SPM3/12 KPS,4SPM3/15 KPS,4SPM3/18 KPS, 
4SPM3/22 KPS,4SPM3/25 KPS,4SPM3/29 KPS,4SPM3/33 KPS,4SPM3/39 KPS, 
4SPM5/4 KPS,4SPM5/6 KPS,4SPM5/8 4SPM5/12 KPS,4SPM5/15 KPS, 
4SPM5/17 KPS,4SPM5/2 L KPS,4SPMS5/ S,4SPMS/29 KPS,4SPM8/5 KPS, 
4SPM8/7 KPS,4SPM8/ ORs, asp: 12 KPS,4SPM8 S,4SPM14/4 KPS, 
4SPM14/5 KPS,4SPM 14/6 KPS,4SPM14/7 KPS,4SPM14/8 KPS,4SPM14/10 KPS, 
4SP2/6 KPS,4SP2/9 KPS,4SP2/13 KPS,4SP2/18 KPS,4SP2/23 KPS,4SP2/28 KPS, 
4SP2/33 KPS, 0 KPS,4SP2/48 KPS,4SP2/55 KPS,4SP2/65 ASP3/6 KPS, 
4SP3/9 KPS,4SP3/12 KPS,4SP3/15 KPS,4SP3/18 KPS S.ASP3/9 S,4SP3/25 KPS, 
4SP3/29 KPS,4SP3/33 KPS,4SP3/39 KPS ASP - K Ya S 3,455 Ja KPS ,4SP3/60 KPS, 
4SP5/4 KPS,4SP5/6 KPS,4SP5/8 KPS, 4SP5/ KPS, SP5/15 KP S, 4SPS/ 17 KPS, 
4SP5/21 KPS,ASP5/25 K ZAN ge 5,4: rw KPS, 4SP5/38 KPS;4SP5/44 KPS, 
4SP5/52 KP$,4SP5/58 KP! PS, po, P8/5 - KI esas SP8 8/7 KPS,4SP8/10 KPS,4SP8/12 KPS, 
4SP8/15 KPS,ASP8/ 18 P yh ] 3 ASP8/24 KPS,4SP8/30 KPS,4SP8/36 KPS, 
4SP14/4 KPS,4SP 14/5 KPS,4SP 
4SP14/12 KPS 4/13 een A 15 KPS,4SP14/ 17 KPS,4SPI 18 KPS, 
4SP 14/20 KPS,4SP14/23 KPS,4SP14/25 KPS 
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